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Separate paging Is given to this Part In order that It may be filed 
as a separate compilation. 


MINISTRY OF FOREIGN TRADE 

FUBLIC NOTICE 
Import Trade Control 
New Delhi, the 17 th December 197] 

SuB.>liCT. Grant of emergency licences for import of spore ports to State Electricity 
BouriU/f rojciti/Undertakings and Irrigation Projects. 

nJ*?! P ^YlVr A v. C i n r ti0 ? U T iled to lhe contained in naracraphs 

^ 8 and 2i7A in Chapter VIII ol lhe Import Trade Control Hand Book of Rules and 
Procedure, 1971 for the grant or emergency licences for import of spare parts to State 
Electricity Bourds/Projccts/Cndcrtakings and Irrigation Projects. 

-• The following amendments shall be deemed to have been made in respect of 
tne aforesaid provisions:— 

y, ln Paragraph 208. the existing provisions shall be numbered as sub-para (I) 
thereof, and the following new sub-paras shall he added after sub-para (I):— 

(2) Applications for emergency licences for import of spare parts in excess of 
the value limit mentioned in sub-para (T) will also be considered from 
Mate Electricity Boards/Projects/Undertakings provided the total value of 
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such licence? obtained in the course of a licensing period including the 
value obtained under sub-para (1) docs not exceed 0:1 per cent of the 
vaiue of equipment for the maintenance of which the spare parts are 
sought to be imported, and such value also does not exceed the over-all 
monetary ceiling allocated to the applicant by the Ministry of Irrigation 
and Power, Government of India, New Delhi, for this purpose for the 
licensing period concerned. Along with each import application, the 
applicant should furnish a declaration to the effect that the value of 
spare parts applied for is within 0:1 per cent of the value of the equip¬ 
ment for the maintenance of which the import is sought to be made, and 
its is also within the overall monetary ceiling allocated to the applicant 
by the Ministry of Irrigation and Power, New Delhi, for this purpose. The 
value of equipment shall be the c.i.f. price in the case of imported equip¬ 
ment and the purchase price in the caso of equipment obtained from 
indigenous sources, taking in both the cases the prices payable for the new 
equipments. 


(3) Applications for licences in terms of sub-para (2) above can be mad e to 
the Headquarters office of the Chief Controller of Imports and Exports 
New Delhi or to the Regional licensing authority concerned. In each 
application, the applicant should indicate the value of emergency spare 
licences already obtained or applied for during the same licensing period. 
The application should also be supported by a list of spares sought to be 
imported, indicating the c.i.f, value of each item. For the purposes of 
such emergency licences it will be open to the licensee to import spare parts 
listed in Appendix 3 to the I.T-C. policy (Red Book—Vol. I) without 
restriction provided it is within the overall value of the licence." 


(ii) In paragraph 217A, the existing provisions shall be numbered as sub-para (1) 
"thereof, and the following now sub-paras shall be added after sub-para (T): 

"(2) Applications for emergency licences for import of spare parts in excess of the 
value limit mentioned in sub-para (1) will also be considered from Irrigation 
Projects in the Public Sector provided the total value of such licences 
obtained in the course of a licensing period including the value obtained 
under sub-para (I) does not exceed 0.1 per cent of the value of equip¬ 
ment for the maintenance of wh’ch the spare parts are sought to be 
imported, and such value also ’does not exceed the overall monetary celling 
allocated to the applicant by the Ministry of Irrigation and Power, Govern¬ 
ment of India, New Delhi for this purpose for the licensing period con¬ 
cerned. Along with each import application, the applicant should furnish 
a declaration to the effect that the value of spare parts applied for Is 
within O.lper cent of the value of the equipment for the maintenance of 
which the import is sought to be made, and it is also within the overall 
monetary ceiling allocated to the applicant by the Ministry of Irrigation and 
Power, New Delhi for this purpose. The value of equipment shall be the c.i.f. 
price in the case of imported equipment and the purchase price in the cose 
of equipment obtained from indigenous sources, taking in both tbc cases 
the prices payable for the new equipments. 


(3) Applications for licences in terms of sub-para (2) above cun be made to 
the Headquarters office of the Chief Controller of Imports and Exports, 
New Delhi or to the Regional licensing authority concerned. Tn each 

application, the applicant should indicate the value of emergency spare 
licences already obtained or applied for during the same licensing period. 
The application should also he supported by a list of spares sought to be 
imported, indicating the c.i.f. value of each item. For the purposes of 
such emergency licence it will be open to the licensee to import spare 
parts listed in Appendix 3 to the I.T.C. Policy (Red Book Vol I) 
without restriction provided it is within tbc overall value of the licence. 


M. M. SEN, 

Chief Controller of Imports an'd Exports. 



fp«n I—Sec. 1J 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY 


2491 


fain *rtrtt tii.hr 


HT*f RpR* TfRRT 
WTRTR JRTqft fRRRRT 


r£ feiRft, 17 PtR^, 19 71 

‘fRRR—RRR fRRR, Tirt/'TfVRlRRTRT/TTTEt Rfa f'RRTt RfRfPsTRlH’i % fwr tfrpTJ 
fiff % RTRTR % Prf RTRTR HTRRR HKt TTRT I 

HWf-I 76/Rif 0 ^0 ?ffo (qto^Ro) /71.—RTRTR NT-ITT PlRR'iJ |^F PwT- 
'Pffa ( i97i % m 8 €r Tfrrr 20 s ntr 21 7 r/ r tjttt fr?jT Rref/Tf^wm/ 
TTRiRf rTt fRRPq hR'-i1jH mi % Rl'l TTNiJ 'i jTT % >Hioid % pTR RTRTR <HI$F|R RRTR 
■RTTR % fHTJ Rf Rf SRRTRTHf Rl v . Nil R I pFRT RTRT j| I 

2 . d'N+R oRWHTIHf % W PfiRiPsci RWTRR l+T{ RF ■H-Hfri RFf :— 

( 1) -tUtTR RRRR TT-RTfRRT ( 1) % RH R HRRtPfH 

R?t Rf RRSft HFpft R^ Pp-Rp-iPild TT-TftTT Tt RR-Rff^FT ( 1) 
% RTR Rfrr RTFRT :— 


" ( 2) TR-R^WT ( 1) R *JFR iftRT RpEF $Pt RT tft RJTHIJ 

% RTRFT % fRTT RTRTR RT^R % fRF TFTR fRSJR Rt^f/qfTRtRRTRf/ 
RTfRf % RltcTR RRf RT PrRlT pFRT RRHlT RVT# pF ^R RT3RRT <FT 
fR ^JrR R> HTSHR HRpT % RklR RFR pFT[ RR f rVt faRR RR- 
Rifwr ( 1) % HFEpT RFR pFR RtT ijfr Rt urifRR £ fHR RRWTf 
% TFJWR T fRrr RTTH^ <pff if rjrtr % fair RtR q?T Rf | RR% RRR 
R 0.1 RpTHR R ^TTTT R^T ^tRT $ Rk ^RT 1JHT f'RRTt RfT P-TRRft 
HRFTR, RRR RTTTT, R$ pERfr JRT ^R RTR % pTR rtst! HI?- 

Rr rtPr R rt^rrt tt RrRfeR w\ r§ jr Rffirv r^rrr #rt R 

RfRT ?^R t • RrRR RTRTR RTRcTR-TR % RTR RtRtF qR ?R 

• RRR R TfT RtRRT-W RRRT ?TRT f% pRR TTR^ 9Rf % fRR RTRTR 
fqrRT RRI ^ R'l'tM 1JRT RR RTWTf % RRTSTR % ftfR f%TT grr^ RTR 
RTRTR T JJ^R % 0.1 Jfw % RtRT I RlT R? Pf RR fRRT§ R*P: 
fR3Rp WIRR, Rt Pr^P ?RT ^R TFT % fRR RTtRT Rt RlRfor dR Rt 
fR R'HRT T5RRR RfRT ^ Rt *fPR ft t I RTT I Pi FT RMRMI % RTR% 
RRRFTf TT IJ’R REFT rflRT-RT^T ^RT RiT RRTRTt % RTRRt R TR 
«FtRR^Pft, TtRT RTRRt R, RR .yq^,% fRR RT #FR % ?[Pft I 

('( 3 ) rtPft RT-rfm ( 2 ) # rr? % rrrtt, rtrtr-tr rrt Ptrrt, 
' HIRFT-fRTfR % RRTR TTRpTR, Rf fWft Tt RT RTRpRR ^PT RT#R 
' RTTRTKf Rt ^R RRR | I RT^RR «Ft RTf^TT p(7 ^ 5R^F RT^RR RT 
RTRTR TTR^ 'jRf % fRR Rl iM R ^ RRT T t §T, RR^ 1JRT Tt 
RT RRl RT^R RRPt R fRR% fR^ RT^RR fTRT t RR% ifR Rt RRfRR 
- I RT^RR-RR R RR TTRJ Rjff Tf Rl ^>Tt Rl%r frRRR RiRTR 
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fWT SfFTT | Kt* 5 TfW qq TT qiqq ^TRT qT?T qqq 

tfr q%fcPT fW TIFT ^Tf^r | f q- % STIFFT HTOTt % fair ms[- 

fTWKf % qq {q-FIdl g>fr fr 5 TFTRT *DRK fqqqqTfrfq (t^pF- 

TTo 1 ) % fw qfcffi'-F 3 if TFTJ jqf TT (T mid fWT fw 

qfqqfqqT % T^TT qqff 1 % m WT^RTT % |^T % '*f^R $ I 

( 2) TfeFT 21 7 rr q, WWIF WTt qq-rfsTI ( 1) F FIF qwf- 

fw Ttwrift, strKrH^n-rP^dq^qqmteTi Tfqq-Trs+i (1) % qw 
qtTT W^TT :— 

“ (2) gq-Tfqqq (1) q sf-qf^d q?q qfqr qfw qr tff wig 5# 

% WW % fm, 5TTTRI qi?qq % fair qTqqqfT &T Tf qfWFITf 

% OT^PT qwt TF fq^TT fw SrrtriTT iW fr snwff TT qpq Jpq 
jft srqfq % qfuq str-d frri qr $ qfr fqqq tt-f fi+1 (1) 
% wqpfa rtfi frq qij jjft ^ qifqq | fw qq w ff % sFpqqr 
% fqq qqq^ jqf % qrqrq % fqrr qfq *?)• qf ^ w% *j?q tt 0 ■ 1 
qfrw % wr q|t fm I qV qqT ijtqr fqqrf srtF fawrt qqrw^ 
qra swr, qf fwf jttt ?q tft % fw qi^j qT?fq qqfa % 
5 TfWT tt sqiqfer qft qf fw qffsq wwq rYut q' 4 t qfHT'qff^Frr^ r 
ww nrqrq qrtw-'Fr % wi ?tt%w tt ft qqer q ft qfqqnw wrr 
?>FfTfWTT^^%f^TTTWqf%qTqqT| WTT 3 JW W qqwfi 
iff SPTOFJT % fw fTTT Wf TT% WIFI % Jf q % 0 ' 1 RpTW % vfarr 
|qfqqifTq^fwT^?fk^wffHtfiw.qifwf am^qTFf^ fqnr 
W^TT Tt qrqfol Tt q^ f?T Rlfer WWI TffRT % qf vfwq | I 
snqrfw qqrrff % qrq% q qqqrfr tt q-q htw fmT-qrfT ^ftt 
' tffr qsff mif % qrq% q qq qffqq qtqf, ftqf qiqqf q, qrr "iqwfr 
T fq^ qf qffqq ^ q^f qq ^Fff i 

( 3 ) qqjfw qq-Tfen ( 2 ) tt wf % qTqqq-qq w fqqw, 
qFnq-fqqfq % qmq Trqfw, qf fc ss ft Tt qr qwf sjq ^q qr#q 
srrfuwf tt ^sr w f 1 qiqqr tt qrf^ fr qf wrr qr^fq q 1 ' 
qt qpird 'pff % fqr[ qr^qq q^I fr qm tt q% f, qq% qrq 
tt qr fqq’f qiw'q qqfq q fqqT fqq qrqw frqr | qq'F q-q tt 
qqfw 1 qrqqq-w q 1 w tffj tfr |tqf qrf^ fqqqr 

qFTTq fw #n I qV q?qT qq TT WFT ^fqT qT^T ^q »ff q^fw 
fpiT w TTf^iT 1 w qqnq % qrqm qiwqf % fair, qrwqqr^ 
% fqq q^ Fqqwr TFff f% qmid writ fqqqq sfffq 
—qr>-'' 1 ) % fqxr qfxfw 3 q ttfi^ jqf tt qrqRF 

fqqT fqqf qfqqfgqT ^7 t%tt to f% qq qrrFfq % fq ^~q % qrqr 

t 1 

qq o q,q ° qq, 
qqq fqqqqr, qrqTq-fqqfq 1 
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